UNDA. 


« Triunda R 53/6 » 


Elenco della peril: 


No 

Denomina/ione 

Tipo 

Praiio 

No 

Denominazione 

Tipo 

Fiaiia 

1 

Trasform di alimentazione 

UTA 



28 

Condensatore variahilr 

0 EC3416.31 


2 

e 

d’ uscila 

UTU 



29-34 

Compensator! (4f) 

U CB 7 


3 

• 

A F o med \ 

U BOBAE2 


35-37 

Cord 

eleltrulit 8 f*F 

G. 2900 


4 


• • o c. 1 i 

U 

• 

15 


38 

• 

• 10 <#F 

O 1263 


5 

• 

• • o. c 2 f 

u 

• 

14 



• 

a mica 25 pF iMtfl 

MO 3*/ 0 l 


6 


osc onde m >4 1 32/2 

U BOBOS 13 


41 

4 

40 pF (4F| 

Ml AL. 57 J. 


7 

• 

• O. C 1 4 

U 

• 

16 


42 

• 

. • 50 pF itf) 

MO. 57.1 


8 

• 

• o c 2 I 

u 

> 

17 


43 

a 

• • 100 pF 

M1CR. 5*/*l 


9 

Comm 

• 4 vie 3 pos / 

u 

EC 

1 


44-48 

a 


MO 27*1 


10 

• 

lono 

u 

EC 

2 


49 

• 

■ • 430 pF (Afl 

O. 107.1 


11 

Trasform M F 1 stadio 

u 

MF 

101 


50 

* 

. carta IUOO pF. |4F) 

DEC 1411 3 


12 

• 

M F II » 

u 

MF 



51-52 

• 


DEC 1411 6 


13 

Potenziom 0,5 Mohm con ml 

o 


098 


53 

• 


DEC.I411 7 


14-15 



O 



54-55 

• 


DEC 1411 8 


16 

• • 

0.25 • 7, ■ 


O 



57 1 

a 


D EC 1411 55 


17 

• • 

0.5 . V* * 


O 



58 

• 

» » 0,1 

D EC 1411 14 


18-19 

• » 

1 • • 


O 



59 

• 

. . 0,25 j*F 

DEC 1411 15 



-* • 

1.5 * '/♦ * 


O 



00 

AUopailanle dinamico 

U AP *>4 


1 21 

• * 

2 • '/* • 


O 



61 

Cono altoparlante 

R C W. 3 


22 

• t 

3 • '/(• 


O 



02 

Bobina eccilazione 

U. 110BE 2 


23 

• • 

10 000 ohm '/» • (40 


O 



03 

Lampadina ilium 6 3 V. 

FLENT 


24 

• • 

muni 


O 



04 

Partitorc di lensione 

U PT. 1 


25 

t • 

30 • 1 • 


O 



05 

Vite 

cambio tensions 

•U D. 3221 


26 

* • 



O 



(,t6 

Antenna automatica 

U D 3428 


27 

* t 



O 



67 

Quadrante dl ceiluloide 

E 3377 



Tension! t misurale fra la massa ed I piedini delle valvole: 


N. 

Funnone 

Valvole 

Sch. 

Plac. 

P osc 

Catodo 

Filamento 

1 

Sovrappositrice 


100 

ft--. 

195 


63 

2 

Ampfificatrice MF 

6 K 7 O. 

100 


— 

• 

01 

3 

Demod Ampl BF 

6 Q 7 O 

— 

150 

• »- 


6 3 

4 

Finale 

6 V 6 O 

260 

— 

— 

11 

63 

5 

Raddrizzatrice 

35 Z 4 OT 

320 

— 

— 

— 

35 


Corrente anodica tolale ca. 70 mA - Riparelorl eitenclone I L'apparecchio ha t»n capo della rete collegato al telaio 


































